Mgr inż, PIOTR 


FILIPEK 


NAJUKOCHAŃSZY SYN, MĄŻ, BRAT I WUJEK 


przeżywszy lat 38, zasnął w Panu dnia 4 maja 1991 roku. 


Wyprowadzenie zwłok z kaplicy na cmentarzu Rakowickim na miejsce wiecznego spoczynku nastąpi 
w poniedziałek dnia 13 maja br. o godz. 14.30, o czym zawiadamiają pogrążeni w głębokim smutku: 


MATKA, ŻONA, BRAT I RODZINA. 


Nabożeństwo żałobne 


odprawione zostanie w poniedziałek dnia 13 maja br. o godzinie 8.30 w kościele paraf. św. Floriana. 


